PHONOLA - Mod. 571 
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TABELLA DELLE TENSIONI 


Valvola 

Tipo 

VF 

VP 

Vsch 

VPO 

V 1 

ECH4 

6.3 

230 

90 

90 

V 2 

ECH4 

6,3 

245 

90 

190 

V 3 

EBF2 

6,3 
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Consumo: 70 watt. Eccitazionc altoparlantr: 70 V. 
Massimo negative: 12,5 V. Poienza d'uscita: 4,5 W. 
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